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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1201. Περί καθορισμού άνωτάτου όρ'ίοι> ηλικίας διά προσ- 
λαμιδανομένοιυς εις ·8«σ«ις τοΰ άρθρου 9 τού Νί. 993/ 
1979..1 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Περί τροπημιοιήσιεως τής ι άπο 25 ’ΙϊΜλίάί 1975 συμβά¬ 
σεις μεταξύ τοΰ 'Ελλην·ικοΰ Δημασίίοΐυ καιί τής Εται¬ 
ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙ¬ 
ΜΕΝΤΩΝ», ώς «δτη έτραποποΐιή&ηι μειταγενεστέρως 
διά την ίδίρυσιν 'έρίγοατακτίου παραγωγής τσιμέντου. .. 2 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Περί τροποίπιοιήσβως καί συμίπληρ'ώσ'ϊίως τ(ής «π άρ:·3β 
96/6.7.79 πράξεως τοΰ 'ΤπουργφΜΰ Συμβουλίου· 
(οτο&ρί λήψεις διάφορων ι^ΈίρΚον •ε.ςοιί'χ,'Ο'^ο^ΌΟ’εως' εν^ρ- 
γειας».^ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1201 


( 1 ) 


Περί και&ορισμοΰ άνωτάτου ορίου ηλικίας διά προαλαμβανο- 
ιμένοος εις θέτεις τοΰ άρ·5ρου 9 τοΰ Ν. 993/19/9. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ οψει: 

1) Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 10 παρ. 2 τοΰ^Ν. 993//9 
«περί τοΰ έπί συμβάσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπι- 
κοΰ τοΰ Δημοσίου, των Όργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεων 
καί των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου οικαιου». 

2) Τήν ύπ’ άρι*. Α63/14/8280/16.5.60 (ΦΕΚ 48ο/Β/ 
19:5.1980) άπόφασιν τοΰ Πρωθυπουργού και του Ιπουργου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως «περί άναδεσεως αρμοοιοτητων του 
'Υπουργού Προεδρίας Κυδερνήσεως εις τους παρα τω 
πουργείω Προεδρίας Κυδερνήσεως, Υφυπουργούς». 

3) Τήν ύπ’ άρι-δ. 1106/80 γνωμοδότησιν του Συμοουλίυυ 
τής Επικράτειας, προτάσει τοΰ Ήμετέρου 'Υπουργου Προε¬ 
δρίας Κυδερνήσεως, αποφασίζομε·/: 

’Άρ-ύρον μόνον. 

Όρίζεται το ανώτατο-/ οριον ηλικίας των προσλαμβανόμε¬ 
να διά τήν πλήρωσιν τών κατωτέρω οργανικών δεσεων 


κοΰ έπιστημονικοΰ, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού το: 
Γεν ~ " ' '. . '■ * 


■· /ψ 9 9 4 1 

’ενικής Γραμματείας Τύπου καί Πληροφοριών τοΰ ’Γπουθ¬ 
είου Προεδρίας Κυδερνήσεως, έπί σχέσει εργασίας ΐδιωτι- 
,οΰ δικαίου, πού προβλέπονται άπό το άρλρο 35 τοΰ 11.Λ. 
381/77 καί το άρίρον 12 παρ. 2 τοΰ Π.Λ. 809/78. ώ; 
ίξής: 

Ειδικών "Επιστημόνων, το πεντηκοστόν έτος τής ηλικίας. 
Ειδικών έπί τής Σχεδιάσεως καί Έκτυπώσεως Εντύπων, 
τό τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος τής ηλικίας. 

Ειδικών Αυτομάτου Επεξεργασίας Στοιχείων, τό πεντη¬ 
κοστόν έτος τής ηλικίας. 

Καθαριστριών, τό τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος τής ηλι¬ 

κίας. 

Εργατών - Μεταφορέων, τό τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος 

τής ηλικίας. 

Χειριστοΰ Τηλετύπων, τό πεντηκοστόν έτος τής ηλικίας. 

Εϊς τόν Υφυπουργόν Προεδρίας Κυδερνήσεως. άναΔέτομε» 
τήν δημοσίευσήν καί έκτέλεσιν τοΰ διατάγματος τούτου. 

Τύν ’Α-λήναις τή 19 Δεκεμβρίου 1989 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΥΦΙΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΑΔΑΡΗΣ 


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 


( 2 ) 


Περί τροποποιήσεως τής άπό 25 "Ιουλίου 1975 συμίάσεως 
αετααύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου καί τής Εταιρείας «Α¬ 
ΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», ώς 
αυτή έτροποποιή·3η μεταγενεστέρως διά τήν ιδρυσιν εργο¬ 
στασίου παραγωγής τσιμέντου. 

Σ Υ Μ Β Α Σ I Σ 

Έν "Λλήναις σήμερον τήν 22α·/ τοΰ μηνός Δεκεμβρίου του 
έτους 1980 μεταξύ άφ’ ενός τού Ελληνικού Δημοσίου. ^ εκ¬ 
προσωπούμενου έν προκειμένφ, δυνάμει_τοΰ άρθρου ·ι_του Ν. 
4171/1961 ώς άντικατεστά-δη ύπό του άρθρου ι του Λ. Δ. 
91Ρ./1971 ώσ καί δυνάμει τοΰ άρθρου 1 (παρ. 1) τού Ν. 1·.)9/ 
1975 καί τής ύπ’ άρε*. ΔΚ 19791/14.10.80 άποςασεως του 

Πρωθυπουργού, ύπό τοΰ 'Υπουργου Αναπληρώσου -»υν.ο/.- 
σμοΰ I. IIαλαιοκρασσά, κατοίκου Ά-3ηνων και αφ ετερου της 
έν Ά·3τναις έδρευούσης Εταιρείας υπο την 
ΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑ- 
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ΚΛΗΣ» εκπροσωπούμενης έν προκειμένψ άπό των Κωνσταντί¬ 
νου Α. Π ετροπούλου καί Κων/νου I. Ζαφειράκη, Αναπληρω¬ 
τών Γενικών Διευθυντών αυτής, δυνάμει τοΰ ΰχ’ άριθ. 2206/ 
11.12.80 πρακτικού συνεδριάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου 
ταΰτης, ού κεκυρωμένον άντίγραφον επισυνάπτεται εις τήν πα¬ 
ρούσαν, συνεφωνήθησαν, συνωμολογήθησαν καί έγένοντο άμοι- 
βαιως αποδεκτά τα εις τά επόμενα άρθρα τής παροόσης συμ¬ 
βάσεως οριζόμενα: 


Π ρ ο ο ί μ ι ο ν 

Οι ώδε Συμβαλλόμενοι λαδόντες όπ’ όψιν: 

1. Τήν άπό 7 Μαΐου 1973 ΰπογραφείσαν σύμβασιν μεταξύ 
τού Ελληνικού Δημοσίου καί τής Εταιρείας «ΑΝΩΝΓΜΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» ώς αύτη άνεθεωρή- 
4η διά τής άπό 25 Ιουλίου 1975 όμοιας καί έτροποποιήθη διά 
τών άπό 29 Δεκεμβρίου 1976 καί 14 ’Οκτωβρίου 1977 όμοιων, 
διά τήν υπό ιδίαν αυτής μέριμναν καί εύθυνην καί δι’ ίδιον αύ- 
τής λογαριασμόν πραγματοποίησιν έπενδύσεως αξίας τριών 
δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (3.300.000.000) 
δραχμών διά τήν ίδρυσιν εις 'Αγριάν Βόλου ετέρου εργοστα¬ 
σίου παραγωγής τσιμέντου, τήν δημιουργίαν εις τό εις Δρα¬ 
πετσώνα Πειραιώς έργοστάσιόν της λιμενικών εγκαταστά¬ 
σεων, τήν άνέγερσιν εις Λυκόβρυσιν Αττικής κτιρίου διά 
τήν στέγασιν τών διοικητικών καί τεχνικών υπηρεσιών αυτής 
ώς καί τήν έγκατάστασιν λατομείου έξορύξεως άσδεστολί- 
-3ου εις τό Μηλάκιον τού Νομού Εύβοιας ώς καί διά τήν εφαρ¬ 
μογήν έπί τής προκειμένης έπενδύσεως τών ειδικών διατά¬ 
ξεων τών άρθρων 1—5 τοΰ Ν. 4171/1961 ώς έτροποποιή- 
θησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως. 


2. Τήν διάταξιν τής παραγράφου 7 τού άρθρου 7 τής κα¬ 
τά τ’ ανωτέρω άπό 25 Ιουλίου 1975 συμβάσεως, περί υπο¬ 
βολής υπό τής Εταιρείας μετά τό πέρας τής πραγματοποιή- 
σεως τής έπενδύσεως πίνακος τών ήδη εισηγμένων άλλα μή 
χρησιμοποιη-δέντων λόγω άλλαγής δέσεως έγκαταστάσεως μη 
χανημάτων, τά όποια ήθελον χρησιμοποίησή εντός έτους τό 
βραδέτερον εις έτερον θέσιν άπό τής Εταιρείας προς έξυιπηρέ- 
τησιν τής έπενδύσεως προκειμένου τό Δημόσιον νά προδή εις 
τάς δέουσας ένεργείας διά τήν όριστικοποίησιν τής ατελούς 
παραλαβής τών θεωρούμενων ώς ένσωματωθέντων εις τήν 
έπένδυσιν. 

3. Τήν άπό 4 Δεκεμβρίου 1979 αίτησιν τής Έταιοείας 
«ΑΝΩΝΓΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Η¬ 
ΡΑΚΛΗΣ» περί παρατάσεως έπί μίαν τριετίαν τής προθε¬ 
σμίας έγκαταστάσεως μηχανημάτων άξίας 86.447.538 δρα¬ 
χμών εΐσαχθέντων άτελώς δυνάμει τής άπό 7 Μαΐου 1973 
συμβάσεως καί μή χρησιμοποιηθέντων εΐσέτι λόγω μετεγκα- 
ταστάσεως τής ίδρυθησομένης μονάδος εις Βόλον. 

4. Τάς διατάξεις τών άρθρων 1—5 τού Ν. 4171/61 
«περί λήψεως γενικών μέτρων διά τήν ύποβοήθησιν τής άνα- 
πτύξεως τής Οικονομίας τής Χώρας» ώς αύται έτροποποιή- 
θησαν υπό τών διατάξεων τών άρθρων 1 — 5 τού Ν.Δ. 
916/1971 «περί τροποκοιήσεως καί συμπληρώσεως τού Ν 
4171/1961. 

5. Τήν διάταξιν τού τελευταίου εδαφίου τής παραγράφου 1 
^ού άρθρου 6 τού Ν.Δ. 1078/1971 «περί μή εφαρμογής τής 
^άξεως τής παραγράφου 5 τού ά'ρθρου 2 τού Ν.Δ.' 916/ 


Ρ0/10-* ϊι ® τ «5 ίν τής παραγράφου 1 τού άρθρου 1 τού Ν. 
/'ιπι /<Αί>ι <<1Γε ?' ι τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Ν. 
1 σ'τ,' > Χ < α ' 1 ® 7 ' 7,ων τινών διατάξεων». 

, ' ^9 Ίανουαρίου 1980 σύμφωνον (καθ’ ό·>ησω- 

9 Ρ» 7 /ίηΤο° δ / τη<ΙΙν τ ^ ς ’ Επιτ ροχής τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 
, '/1.153 > (παρ. 3 τού άρθρου 1 τοΰ Ν. 4171/1961 ώο 
αντικατεσταθη υπό τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 τού Ν.Δ. 916/ 

8. Τήν ύπ’ άριθ. ΔΚ 19791/14.10.1980 άπόοασ,ν τού 
Πρωθυπουργού «περί άναθέσεως άρμοδ,οτήτων εις τον Ύ 

πουογον Αναπληρωτήν Συντονισμού» ’ 

9· Την άπό 4 Νοεμβρίου 1980 επιστολήν τής Έταισεί,, 
συμφωνουν ειο τήν τροποποίησιν τής άπό 25 7ουλ-ου 1075 
^υπογραοεισης συμβάσεως, ώς αυτή έτροποποιήθη διά τών άπό 


29 Δεκεμβρίου 1976 καί 14 ’Οκτωβρίου 1977 όμοιων ώς άκο- 
λοόθως: 

Άρθρον 1. 

'Η εν παραγράφιρ 7 τού άρθρου 7 τής άπό 25 Ιουλίου 
1975 άπογραφείσης συμβάσεως άναφερομένη ετήσια προθε¬ 
σμία, ορίζεται τετραετής. 

Άρθρον 2. 

Αΐ λοιχαί διατάξεις τής άπό 25 Ιουλίου 1975 συμσάσεως 
ώς αύτη έτροποποιήθη διά τών άπό 29 Δκεμδρίου 1976 καί 
14 ’Οκτωβρίου 1977 όμοιων, παραμένουν ώς έχουν. 

Άρθρον 3. 

Ή παρούσα συμβασις υπογράφεται ώς κάτωθι ύπό τών ουμ- 
βαλλομένων καί ισχύει άπό τής δημοσιεΰσεώς της εις την Ε¬ 
φημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Οί Συμβαλλόμενοι 

Διά τό Ελληνικόν Δημόσιον 
Ο Υπουργός Αναπληρωτής Συντονισμού 
I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

Διά τήν Εταιρείαν 

«ΑΝΩΝΓΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» 

Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΓΛΟΣ — Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 


ΗΓΗ-Εΐαΐ ιιιυτπικυϊ 2ΤΐνΐΒϋτΛΙ0Υ 

- ( 3 ) 

Ηραξις άχ’ 1 άριθ. 237, τής 23 Δεκεμβρίου 1970 

Π ! Ρ ΐ ,Ψ™~ 0: % εως κα ' συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ. 96/ 
0./.1979 πραξεως τού Υπουργικού Συμβουλίου «περί λή- 
υεως όιαφορων μέτρων έξοικονομήσεως ένεργείας». 

ΤΟ Τ Π ΟΠΤΙΚΟΝ ΣίΓΜΒΟΓΛΙΟΝ 

Λαβόν άπ’ όψιν: 

Ν °^° ν 40/1975 <<πε Ρ' λ^ως μέτρων έξοικονο- 
μησεως ενεργειας». 

πμξ„ ,.ί 

γείας»' διάφορων μέτρων έξοικονομήσεως ένερ- 

Συιαβουλίου^ ^ 97/ ! 3 ' 7 ' 79 77 ράςιν τού Υπουργικού 
Συμβουλίου, «περί ληψεως μέτρων έξοικονομήσεως ένεργείας». 

<*> 

άποφασιζει όπως; 9//13.7.79 ληφθεντων μέτρων. 

μέως αί Χώρας, ιδιωτικού ή δημοσίου το- 

μ^ως, αι τροφοοοτουμεναι υπό τήσ ΔΕΗ Λ,’ ~ » > 

τάσεως ώς καί αί καταν^Υ^ 1 1 75 

* ^ μι ίΐ καταναλισκουσαι «?..ί_ 



κροτέραν’ ε ' Ιικ Τ κα τανάλωσιν ένεργείας μι- 

τευχθείσης. ^ αντίστοιχου κατά τό έτος 1978 έπι- 

όρίζίταΓ^πτΓκον «νεργείας (ΜΕΕΚ). 

όνερνπ'Λ^ - ^ 5ντ0ς έν " ς καταναλισκομένης 

ΓαΧς ’Ε ς τάν Γ* ?* "Υ ^ ^τελεσθείσης 
^ ήλεκτραή ή 

^ “έΓ/±Γ “”Γ 

μένος διά τής γρύτεωε *Υ ' Γ ° ? ^° :χενο ? α Ά0ς ό παραγό- 

"Οχυν φ ς *α>σιμων πετρελαϊκής προελεύσεως. 

_ , ? ν ΤΙ καταναλισκόμενη ένέρνεια ε?ν»> *,«, > 

έϊο ·“- 

ψων σχέσιν, χότε οί όπολογισυ-οί 1/1 * διάφορων μορ- 

έχί τού συνόλου τής κατΖλ^Ι,' σ ^ ίσε! ? 7 ίν ^^ [ 

•μίν,ς «ί; ^ οαί „Τ ρ .χΊΓ Ργ ““ ί ’ 



Δίδονται κατωτέρω αντιστοιχία! χρησιμοποιούμενα; κατά 
τοος υπολογισμούς τής καταναλώσεως ένεργείας: 

α) ^ Ένας τόννος ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙ 1Ί) άντιστοι- 
%εΐ είς 1Ο.ΟΟΙΚΟΟϋ ΚΟΑΕ τον χρησιμοποιούμενου καυσίμου, 
μέ βασιν την κατωτέραν “δερμογονον δύναμιν αυτού. 

6) Ενδεικτικώς τίθενται αι ακολου*δοι άντιστοιχιαι διά τά 
καύσιμα τα χρησιμοποιούμενα ΰπο των βιομηχανιών: 

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟ- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


σμοϋ^) τα όποια ·δά τής υποδειχ-δούν ύπό τοΰ 'Υπουργείου Βιο¬ 
μηχανίας καί Ένεργείας. Μετά την έκτέλεσιν· τών ύποδει- 
χδέντων, ή έπιχείρησις απαλλάσσεται χάσης περαιτέρω ύχο- 
χρεώσεως. 

Ες άλλου είς τας περιπτώσεις μή έχιτεύξεως τών ενερ¬ 
γειακών στόχων, ·ή ΜΕΈΕ δύναται νά εΐσηγείται την έπιβο- 
Λην χροστιμου άναλόγου προς την άχόκλισιν έκ τοΰ ενερ¬ 
γειακού στόχου. 


ΪΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΌΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΙ Π 

ΚΟΑΕ/τόννο 

ΜΑΖΟΓΓ «3500» 9.81ΧΚ000 0,980 

ΜΑΖΟΥΤ «1500» 9.850.000 0,985 

Π ΕΤΡΕΛΑΙΟ ΒΙΕ8ΕΕ 10.^50.000 1 025 

ΒΕΝΖΙΝΗ 10.400.000 1,040 

ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ (ΕΡΟ) 10.950.000 1,095 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ 11.050.000 1,105 

γ) Καθορίζονται αί κατωτέρω αντιστοιχία! συναφών ενερ¬ 
γειακών χηγών: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΔΕΗ): 2500 ΚΟΑΕ = 
I Κ\\Ή ή 4000 Κ\ΥΗ = 1 ΤΙ Π. 

Αυτή ή ισοδυναμία, καθορίζεται έχί τή βάσει τοΰ γεγονό¬ 
τος ότι, συμφώνως χρός διεθνή χρότύχα, οΐ θερμικοί σταθμοί 
παραγωγής ρεύματος έχουν άχόδοσιν, περιλαμβανόμενων τών 
άχωλειών μεταφοράς καί διανομής, τής τάξεως τοΰ 35%. 
Τούτο σημαίνει ότι 1 Κ\¥Η, είς την κατανάλωσιν, λαμβάνε- 
ται έκ 255 γραμμαρίων χερίχου μαζούτ «3500». 

ΑΤΜΟΣ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΣ 

Ή αναγωγή τού άγοραζομένου ατμού σε ΤΙ Π, καθορίζε¬ 
ται βάσει τών χαρακτηριστικών τού ύφ’ έκάστης έχιχειρήσεως 
άγοραζομένου ατμού, λαμβανομένης ϋχ’ όψιν τής ΰχό τούτου χε- 
ριεχομένης θερμικής ένεργείας είς ΚΟΑΕ. 

2. Είς χεριχτώσεις κατά τάς όποιας, λόγω ιδιομορφίας 
τής χαραγωγικής διαδικασίας ή ετέρων ειδικών συνθηκών λει¬ 
τουργίας δεν είναι δυνατός ό υπολογισμός τής μέσης έτησίας 
ειδικής καταναλώσεως ένεργείας, ώς ανωτέρω ώρίσ&η, ή ή 
σύγκρισις τών μέσων ετησίων ειδικών καταναλώσεων ένερ¬ 
γείας δεν δύναται νά είναι άχλή λόγω έπελδουσών τροποχοιή- 
σεων, δύναται, κατόχιν αΐτήσεως ΰχοβαλομένης ΰχό τής έν- 
διαφερομένης έχιχειρήσεως τό χρώτον τρίμηνον έκαστου έ'τους 
καί δΓ αχοφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας καί Ένερ¬ 
γείας, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τής χαρά τφ 'Υπουργείω Βιο- 
μ.ηχανίας καί Ένεργείας Μονίμου Επιτροπής Έςο:κονομή¬ 
σει» ς Ένεργείας (ΜΕΕΕ), νά καθορίζεται κατά χερίπτωσιν 
καταλληλότερος τρόπος υπολογισμού ή όρδώτερος τρόπος συγ- 
κρίσεως τών μέσων έτησίων ειδικών καταναλώσεων ένεργείας. 

Αεχτομέρειαι εφαρμογής τής χαρούσης παραγράφου δα 
παρασχεθούν διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Συντονι¬ 
σμού καί Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

3. Έκαστη ιδρυόμενη νέα βιομηχανική μονάς, ΰπαγομένη είς 
τάς προϋποθέσεις τής χαραγραφου 1 τής χαρούσης, πρέπει 
νά άνταχοκρίνεται είς τάς χροδ.αγραφάς τής καθιερωμένης 
προηγμένης τεχνολογίας ούτως, ώστε παραλλήλως προς τήν 
έπιδιωκομένην βελτιοτοποίησιν τής παραγωγικότητος, νά 
εξασφαλίζεται καί μεγαλύτερα δυνατή έξοικονόμησις ένερ¬ 
γείας. Ή ένδιαφερομένη έχιχείρησις ύποχρεούται, προ τής 
ένάρξεως τής έγκαταστάσεως, νά ύποβαλη εις το Υπουρ- 
γείον Βιομηχανίας καί Ένεργείας ένεργειακήν μελέτην είς 
τήν οποίαν ·δά περιλαμβάνεται λεπτομερές ένεργειακόν ΐσο- 
ζύγιον τού προς έγκατάστασιν έξοπλισμοΰ καί ·δά υπολογί¬ 
ζονται αί αναμενόμενα! μέσαι είδικαί καταναλώσεις ένερ¬ 
γείας. Τό 'Υπουργείον Βιομηχανίας καί Ένεργείας, μετά 
κρίσιν τής ΜΕΕΕ, -δά παρέχει έγκρισιν τής ύποβληδείσης 
μελέτης, υπό τον όρον τηρήσεως τών δηλω-δεντων. 

Έάν αί δηλω-δεϊσαι είδικαί καταναλώσεις ένεργείας δέν 
επιτευχθούν κατά τό πρώτον έτος λειτουργίας τής έγκατα¬ 
στάσεως, κατόχιν έγκρίσεως τής αρμόδιας υπηρεσίας, δύ- 
ναται νά μεταφερτή ή έν λόγω ΰχοχρέωσις είς τό δεύτερον 
έτος λειτουργίας τής έγκαταστάσεως. 

Εις περιπτώσεις μή έπιτεύξεως τών ένεργειακών στόχων, 
ή έχιχείρησις ύποχρεούται νά έκτελέση δαπάνα 1 ς της τα έρ¬ 
γα (μελέτες, βελτιώσεις, συμπληρώσεις, ανανεώσεις εξοπλι- 


Βιομηχανικαι μόνασες, ύπαγομεναι είς τάς προϋποθέσεις 
τής παραγράφου 1 τής χαρούσης, τών> όποιων ή έγκατάστα- 
σις συνετελεσ-όη μετά τό 1970 ή συνεπληρώδη, μετά τήν 
έκδήλωσιν τής ενεργειακής κρίσεως τό 1973, δΓ έγκαταστά- 
σεων σημαντικής έξοικονομήσεως ένεργείας καί άνταχοκρί- 
νονται εις την καδιερωμενην τεχνολογίαν άπό απόψε ως έξοι- 
κονομήσεως ένεργείας, θεωρούνται ότι καλύπτουν τάς οηπαι- 
τησεις σι έςοικονόμησιν ένεργείας, έφ’ όσον τά ανωτέρω έπι- 
βεβαιωδοϋν κατά τήν έξέτασιν τών σχετικών στοιχείων ύπό 
τής ΜΕΕΕ. Έάν ή Επιτροπή διαφωνήσει μέ τήν δέσιν τών 
προϋποθέσεων τούτων τής έχιχειρήσεως, τό 'Υπουργείον Βιο¬ 
μηχανίας και Ενεργείας δύναται νά υπόδειξη τά ληπτέα 
πρόσθετα μέτρα έξοικονομήσεως ένεργείας, μετά τήν χρα- 
γΐματοχοίησιν τών όποιων ή έχιχείρησις απαλλάσσεται τών 
σχετικών υποχρεώσεων. 

Αί ενδιαφερομεναι επιχειρήσεις οφείλουν νά υποβάλλουν 
τάς σχετικας αιτήσεις καί νά προσκομίσουν τά απαραίτητα 
στοιχεία είς τήν επιτροπήν έντός τού πρώτου έξαμήνου τού 
1981. Μετά παρέλευσιν έξαμήνου, άπό τής υποβολής τών 
στοιχείων τής έχιχειρήσεως, άνευ παρατηρήσεων τού Υπουρ¬ 
γείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας, τό αίτημα τής έπιχειρή- 
σεως -θεωρείται ώς άποβεκτόν. 

Πρός περαιτέρω μείωσιν τής ειδικής καταναλώσεως 
ένεργείας αί βιομηχανικά! έπιχειρήσεις, αί ύπαγόμεναι είς 
τάς οιατάξεις τής παραγράφου 1 τής χαρούσης, ύποχρεοϋν- 
τα: από 1.1.1981 καί έντός τριών (3) έτών νά πραγματο¬ 
ποιήσουν τάς άποδοτικωτέρας άπό άπόψεως έξοικονομήσεως 
έπενδύσεις. 

Το ύψος τών έπενδυσεων τούτων δέν δύναται νά υπολείπε¬ 
ται τοΰ 3% τής προ αποσβέσεων αξίας τού έν ένεργεία τήν 
31.12.1979 μηχανολογικού εξοπλισμού των. 

Διά τών έν λόγω επενδύσεων δά πρέπει κατά πρώτον νά 
επιτυγχάνεται ή βελτιστοχοίησις τού ένεργειακοϋ βαδμοϋ 
άχοδόσεως τών υφισταμένων έγκαταστάσεων καί ή έλαχι- 
στοποίησις τών απωλειών ένεργείας. 

Έφ’ όσον οι ανωτέρω έκτιδέμενοι στόχοι έπιτυγχάνονται 
δι’ έπενδύσεων ποσοστού μικρότερου τού 3%, είναι δυνατόν, κα¬ 
τόπιν έγκριίσεως τής ΜΕΕΕ, νά διατόδεται τό υπόλοιπον 
ποσόν μέχρι συμπληρώσεως τοΰ 3% είς επενδύσεις αί όποια! 
βελτιώνουν τό ενεργειακόν ΐσοζύγιον μέ παράλληλον βελτι¬ 
στοποίησή τής παραγωγικότητος. 

Εις περιπτώσεις μή πραγματοποιήσεως τών ανωτέρω επεν¬ 
δύσεων, έν όλφ ή έν μέρει, το προαναφερδέν ποσοστόν 3% 
τής αξίας τού μηχανολογικού έξοπλισμοΰ, ή τό μή έπενδυδέν 
.υπόλοιπον, είσπράττεται ώς δημόσιον εσοδον μετά άπό άπό- 
φασιν τής ΜΕΕΕ τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένερ¬ 
γείας. 

Επενδύσεις πραγματοχοιηδείσαι μετά την 1.1.1980 εις 
έφαρμογήν τής Πράξεως 96 τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου 
τής'6ης Ιουλίου 1979 καί ίκανοποιοΰσαι τις διατάξεις τής 
χαρούσης Πράξεως, συνυπολογίζονται. 

Αί βιομηχανία! τής χώρας, αί όποχρεούμεναι εις έπεν-δύ- 
σεις διά τών διατάξεων τής χαρούσης, οφείλουν όπως υπο¬ 
βάλουν τά έπενδυτικά των προγράμματα έξοικονομήσεως ένερ¬ 
γείας μετά τής σχετικής τεχνικοοικονομικής έκδέσεως, πε- 
ριλαμβανούσης τεχνικός περιγραφάς, ενεργειακά ισοζύγια και; 
προϋπολογισμούς κόστους τών έγκαταστασεων. 'Ως προδεσμία 
υποβολής τών έπενδυτικών προγραμμάτων ορίζεται ή 30.4. 
1981 διά προγράμματα ύψους μέχρι 10 εκατομμυρίων δρα¬ 
χμών, ή 31.8.1981 διά προγράμματα ύψους μέχρι 20 έκα- 
τομμυρίων δραχμών καί ή 31.12.1981 διά προγράμματα 
ύψους άνω τών 20 εκατομμυρίων δραχμών. 

Τό 'Υπουργείον Βιομηχανίας και Ένεργείας εντός τετρα- 
μήναυ άπό τής λήξεως προθεσμίας υποβολής τών προγραμ¬ 
μάτων οφείλει νά γνωρίση τάς τυχόν παρατηρήσεις του, άλ- - 
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$ν®ργε 


λ: 0 >ς η «πιχείρησις πραγμχτοποιεί τά ύπο | βλη3έντα επενδυτι¬ 
κά προγράμματα. 

'Η ευ3ύνη τής όρ#ής εφαρμογής των διατάξεων τής πα-, 
ρονσης ώς προς το ,ένδεδειγμενον τής επιλογής των προτει- 
νομένων επενδύσεων βαρύνει την βιομηχανικήν έχιχείρησιν, ή 
οποία καί ύποχρεαύται νά 'άποδείξη τούτο κατά τον πραγμα- 
τοπ ο ι τβ ησόμενον έλεγχον. 

6. Τής ύποχρεώσεως έπενδύσεως τού 3% τής άξιος τού 
μηχανολογικού εξοπλισμού, απαλλάσσονται έν όλω ή έν μέ- 

α. Αί Βιομηχανικά! εγκαταστάσεις αί ευρισκόμενα: ύπο 
αναγκαστικήν ή προγραμματισμένη·;, εντός τριετίας, διακο¬ 
πήν λειτουργίας. 

μ. Αί Βιομηχανικά! μονάδες καί γενικώς εξοπλισμός, των 
όποιων ή έγκατάστασις συνετελέσ3η ή συνεπληρώ3η μετά το 
1973 καί άνταποκρίνονται εις τάς προδιαγραφάς προηγμένη; 
τεχνολογίας άπό άπόψεως έξοικονομήσεως ένεργείας, έφ' Ο¬ 
σον τούτο προκόψει άπό έξέτασιν των σχετικών στοιχείων ΰπό 
τής ΜιΕΕΕ τού 'Τπουργείου Βιομηχανίας καί Ενεργεί ας. 
Έφ’ όσον ή Επιτροπή διαφωνήσει με τήν 3έσιν τής έπιχειρή- 
σεως ώς πρύς τήν κάλυψιν των προδιαγραφών προηγμένης 
τεχνολογίας άπό άπόψεως έξοικονομήσεως ένεργείας, τό Ύ- 
πουργείον Βιομηχανίας καί Ένεργείας δόναται νά έπιβάλη 
έφ’ άπαξ τήν έκτέλεσιν έργων τά όποια 3>ά αφορούν εις έξοι- 
κονόμησιν ένεργείας, τά όποια καί γίνονται υποχρεωτικά διά 
την έπιχείρησιν. Μετά τήν έκτέλεσιν τών έπιβληύέντων έρ¬ 
γων ή έπιχείρησις άπαλλάσσεται τής έκ τής παραγράφου 5 
ύποχρεώσεως της. 

γ. Αί Βιομηχανία: διά τάς οποίας είναι συναλλαγματικώς 
ασύμφορος ή επένδυαις τού 3%, έν συγκρίσει πρός τό συναλλα¬ 
γματικόν όφελος τό αναμενόμενον νά πρόκυψη έκ τής έπιδιω- 
κομένης έξοικονομήσεως ένεργείας διά τής έπενδύσεως, βά¬ 
σει στοιχείων, τά όποια 3έλει έγκρίνει τό 'ϊπουργεΐον Βιομη¬ 
χανίας καί Ένεργείας, κατόπιν γνωμοίδοτήσεως τής ΜΕΕΕ. 

Έξ άλλου ό 'Τπουργός Βιομηχανίας καί Ένεργείας δύ- 
ναπαι, μετά γνωμοδότησιν τής ΜΕΙΕΕ έπί αίτήσεως τής έν- 
διαφερομένης έπιΐχειρήρεως, νά παρατείνει χρονικώς τήν ύπο- 
χρεωσιν έπενδύσεως τού 3% τής άξίας τού μηχανολογικού έξο- 
πλισμού, (ώς παράγραφος 5 τής παρούσης). 

Επιχειρήσεις επικαλούμενα: λόγους απαλλαγής ώς ανω¬ 
τέρω οφείλουν νά υποβάλλουν τήν σχετικήν αίτησιν εντός τού 
πρώτου εξαμήνου τού 1981. 

Εις τον 'Υπουργόν Βιομηχανίας καί Ένεργείας παρέχεται 
τό δικαίωμα, έπί έν έτος άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης. 
σης, νά συνάπτη συμβάσεις μέ κλάδους Βιομηχανιών ή μεμο- 
νωμένας έπιχειρήσεις, μετ’ είσήγησιν τής ΜΕΒΕ, μέ σκοπό·;: 

α. Είτε τήν έπΐτευξιν μεγαλυτέρας έξοικονομήσεως ένερ¬ 
γείας άπό τήν έπιτυγχανομένην διά τής τηρήσεως τών προη¬ 
γουμένων παραγράφων. 

β. Είτε τήν έπΐτευξιν συναλλαγματικού οφέλους διά τής 
ύποκαταστάσεως καυσίμων πετρελαϊκής προελεύσεως δι’ άλ¬ 
λων καυσίμων. 

Τό γενικόν πλαίσιον συμβάσεων τού ώς άνω αντικειμένου 
3ά κα3ορισ3ή διά κοινής άποφάσεως τών 'Τπουργών Συντο¬ 
νισμού καί Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

Προυπό3εσις συνάψεως τοιαύτης Συμβάσεως είναι, τό 
ύψος τής σχετικής έπενδύσεως νά ύπερδαίνη τό άνωτέρω εις 
τήν παράγραφον 5 κα3οριζόμενον ποσοστόν. 

Οι κλάδοι Βιομηχανιών ή αί επιχειρήσεις, οί οποίοι 3ά 
συνάψουν Συμβάσεις ώς άνωτέρω, απαλλάσσονται τών υπο¬ 
χρεώσεων τών άπορρεουσών έκ τών προηγουμένων παραγρά¬ 
φων τής παρούσης. 

8. "Απασαι αί Βιομηχανία: τής χώρας εγκατεστημένης 
ισχύος μεγαλυτέρας τών 75 Κ\Υψ ασχέτως τάσεως ήλεκτρο- 
’δοτήσεως καί ετήσιας άναλωσεως καυσίμων πετρελαϊκής 
προελεύσεως, ύποχρεούνται νά τηρούν βιβλία ενεργειακού ισο¬ 
ζυγίου. 

9. Πρός τον σκοπόν μεγιστοποιήσεως τού έπιδιωκομένου 
αποτελέσματος εις τήν έξοικονόμησιν ένεργείας διά τής όρ3ο- 
λογιστικωτέρας χρησιμοποιήσεως τών διαθεσίμων μέσων, τό¬ 
σον ή μέση ετήσια ειδική κατανάλωσις ένεργείας, ώς παρά¬ 
γραφος 1, όσον καί αί επενδύσεις, ώς παράγραφος 5, υπολο¬ 
γίζονται διά τό σύνολον έκάστης έπιχειρήσεως. 



τήν περιφέρει 

'Μ. Ή πραγματοποίησις τών επενδύσεων εξοικονομήσεω; 
ένεργείας ώς καί ή λειτουργία τών αντιστοίχων έγ/.αταστά- 
σεων οφείλει νά είναι σύμφωνος μέ τούς έν γένε: ϊσχύοντα; 
Νόμους. 

12. Ό ’Τπουργός Βιομηχανίας καί Ένεργείας μετά τήν 
λήξιν έκαστου έτους δημοσιεύει πίνακα τών Βιομηχανιών, αί 
όποια: οηαείωσαν σημαντικήν έπίδοσιν εις τήν έξοικονόμησιν 


τήν έννοιαν τής παραγράφου 1 άνωτέρω. Έπί 
έν έτος άπό τής δημοσιεύσεως τού πίνακος αΰτού αί αναγρα¬ 
φόμενα: βιομηχανία: δικαιούνται νά κάνουν χρήσιν έπί τών έγ¬ 


γραφων των η και 


της συσκευασιας των προϊόντων των 


ειδικού σήματος, το οποίον 3ά 3εσπ:σ3εί ύπο τού Υπουργείου 
Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

13. Τά εμπορικά καταστήματα καί γραφεία τής Χώρας 
ύποχρεούνται όπως καταναλίσκουν άνά δίμηνον ηλεκτρικήν 
ενέργειαν μειωμένη; τουλάχιστον κατά 10% έν σχέσει πρός τά 
αντίστοιχα δίμηνα τού έτους 1078, υγρά δέ καύσιμα επίσης 
μειωμένα κατά 10% τουλάχιστο·; έν σχέσει πρός τά καταναλω- 
3έντα τήν χειμερινήν περίοδον 1978—1979. 

14. Τά ξενοδοχεία τής Χώρας ύποχρεούνται όπως κατανα¬ 
λίσκουν άνά δίμηνον ηλεκτρικήν ενέργεια; μειωμένην κατά 
10% έν σχέσει πρός τό ιάντίστοιχον δίμηνο τού έτους 1978 καί 
ύγρά καύσιμα επίσης μειωμένα κατά 10% τουλάχιστον έν 
σχέσει πρός τά καταναλω3έντα τό έτος 1978. 

Εις περιπτώσεις μεταβολής (αΰξήσεως ή μειώσεως) τών 
συντελεστών καταναλωσεως ένεργείας (ώς ουναμικότητος. 
οιανυκτερευσεων, ισχύος μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.) εν 
σχεσει προς τό αντίστοιχον χρονικό; διάστημα συγκρίσεως. 
νοείται οτι 3ά μεταβάλλεται άναλόγως καί τό ώς άνω όριο·; 
καταναλώσεως. 

15. Απαγορεύεται η λειτουργία τών κέντρων διασκεδάσεως 
(3εατρων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, χορευτικών κέν¬ 
τρων, ταβερνών, καφενείων, λεσχών, ώς καί κά3ε άλλου συ¬ 
ναφούς τυπου οημοσιου κέντρου ή δημοσίου 3εάματος) τής 
χωράς μετα^ την 2αν πρωινήν, μή δυναμένη νά αρχίσει έκ 
νέου πρός τής 6ης πρωινής. 

Κατ έξαιρεσιν , επιτρέπεται ή λειτουργία κα3’ όλον τό 
24ωρον τών καφενείων, κυλικείων ή εστιατορίων τών ευρισκό¬ 
μενων εντός τών χωρων τών αερολιμένων, στα3μών ύπερα- 
στικών λεωφορείων, σιδηροδρομικών στα3μών καί εις όργα- 
νωμενας μονίμους αγοράς συγκεντρώσεως καί δια3έσεως 
προϊόντων ^ (μόνιμο^ λαχαναγοραί κ.λπ.), ώς καί τών εύρι- 
σκομενων^έπι τών έ3νικών οδών όμού μετά πρατηρίων πωλή- 
σεω, υγρών ^καυσίμων και εφ’ οσον τά έν λόγω πρατήρια πω- 
Λησεως υγρών καυσίμων διανυκτερεύουν. 

^ ια * &ιν “ ν , Αποφάσεων, τού Υπουργού Συντονισμού 
και των κατα περιπτωσιν αρμοδίων Υπουργών, αί όποίαι 3ά 
δημοσιεύουν εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, 3ά ρυ- 

^ ττ μ- & ανο: Τ^- 2 ΐα λεπτομέρεια εφαρμογής τής παοού- 
σης Πραξεως. 

17. ’Από τής ισχύος τής παρούσης παύουν νά ισχύουν: 

9Β/Κ Ζ* ?α ? 9 'Τ 2 ’ 5 ’ 6 ’ 7 ’ 9 > 20 ^ Πράξεως 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

6) Η Πράξις ύχ’ άρ:3. 97/13.6.79 
Λυμβοϋλνου. 


το5 'Υποι>ργικου 


«"··"·** *·*«« Φ,' Οί 


ρω3οΰν διά Νόμου. 

Νόϋΰ · ή ' ? τ[, μωρο5ντα! βάσει τού 

ΐΝομου, 49/19/5 «περί λήψεως ' 
ενεργειας». 


μέτρων έξοικονομήσεως 


Ιτρίή.ίωΓ” *’*”·*<" Μ ** τής Κ«- 

0 Πρόωρός Ό Άντιπρόώρος Τά Μέλ*! 


, η Ακριβές άντίγραφον 

ϋ 1 ραμματευς τού Υπουργικού Συμβουλ 
Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ 


ιου 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



